WŁADYSŁAW OBERTYNSKI 


c. k. Starosta, 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciężkiej słabości, opatrzony śś. Sakramentami, 
przeniósł się dnia 2. Sierpnia 1873 o godzinie 4 z rana do wieczności. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych 


na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 3. Sierpnia b. r. o godzinie 
i po południu. 


Rzeszów. dnia 2. Sierpnia 1873 


Druk J. A. Pelara w Rzeszowie, 1873 


